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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat in de begroting van de Koning voor het jaar 2015 een 
bedrag van € 51.000 was opgenomen voor het standaardonderhoud van 
De Groene Draeck; 

overwegende dat gebleken is dat de komende jaren aanvullend 
onderhoud nodig is; 

overwegende dat het bedrag voor standaard én aanvullend onderhoud 
voor de komende jaren wordt geraamd op € 95.000 per jaar; 

constaterende dat de onderhoudskosten van De Groene Draeck daarmee 
een grote stijging laten zien; 

verzoekt de regering, een «second opinion» te laten uitvoeren naar wat 
een realistisch onderhoudsniveau voor zo'n bijzondere lemsteraak is, 
gespecificeerd naar standaard en aanvullend onderhoud, alsmede naar 
wat een reëel kostenniveau voor dit onderhoud is; 

verzoekt de regering tevens, het laagste reële onderhoudskostenniveau 
dat uit deze «second opinion» komt op te nemen in de begroting van 
Defensie voor 2016, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van der Burg 
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